JULIAN ROKICKI 


Prezydent e. k. Izby notaryalnej i c. k. Notaryusz w Przemyślu, 


przeżywszy lat 60, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 31 sierpnia 1898 r. w Krakowie. 


W smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się w Krakowie w piątek dnia 2 września b. r. o godzinie 5 popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów wprost na cmentarz miejscowy. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w sobotę dnia 3-go września b. r. o godzinie 10-tej przedpołudniem w kościele N. P. Maryi. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


